Ks. Dziekan 


JOZEF NOWAK 


proboszcz parafii w Rudawie 


przeżywszy lat 68, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 2 grudnia 1943 r. w Krakowie. 


Zwłoki przewiezione zostaną do Trzciany. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 7 b. m. o godzinie 9 rano 
w kościele parafialnym w Trzcianie, po czym nastąpi eksportacja na cmentarz miejscowy do grobowca 
rodzinnego, na które-to smutne obrzędy zaprasza stroskana 

rodzina, 


Zakład pogrzebowy „HUMANITAS" 
S. Stawowiahka Drakarma Związkowa, Kraków, Miketajema 13 


Kraków, Keperniks 22. — Telefon 111-04 


